Józefa Marszycka 


przeżywszy lat 82, opatrzona sw. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 5° Września 1890 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Niedzielę dnia 7 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu 
przedpogrzebowego na cmentarzu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który to obrzęd 


zaprasza się Znajomych i pobożną Publiczność. 


A IIA A 
Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego: ws Krakowie., ` 


